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El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia. 
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Toda esta gente sin saberlo contribuyo, desde el 
punto de vista del accionar de las fuerzas, a la 
comprension del sistema mecanico. 

Sin embargo no debemos perder de vista que todo este 
sistema es mucho mas complejo que la simple mecanica 
ya que interviene la biologia con su tremenda 
complejidad neuroquimica. 

Es decir que el estimulo mecanico sera recepcionado 
por las celulas que produciran un fenomeno de 
transduccion o sea una respuesta biologica especifica 
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FUERZAS CENTRO BE RESISTENCIA 


CENTRO DE ROTACION 
PALANCAS (MAQUINAS SIMPLES) 

VOLCAMIENTO TRASLACION 
ACCION Y REACCION 
MOMENTO DE FUERZA 

MOMENTO DE CUPLA TORQUE 
FUERZAS EQUILIBRANTES 
F. RECIPROCAS Y DIFEREN Cl ALES q, 

FRICCION: BAJA Y ALTA 


LAS TECNICAS EN ORTODONCIA DEBEN SER 
UN RECURSO PARA LA RESOLUCION DE LAS 
MALOCLUSIONES NO UN FIN EN SI MISMO 


DADO QUE LO MAS IMPORTANTE ES EL 
INDIVIDUO CON SUS CARACTERISTICAS 
TIPOLOGICAS. 
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DIRECCION SENTIDO 

PUNTO DE 
APLICACION 

INTENSIDAD 
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Dynamometer. 


Range 1 - 16 Oz 
28 - 450 g 
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PRINCIPIOS DE LA DINAMICA 

PRINCIPIO DE INERCIA: 


SI SOBRE LAS PIEZAS DENTARIAS ACTUAN VARIAS 
FUERZAS QUE SE ANULAN ENTRE SI, LOS DIENTES SE 
MANTIENEN ESTABLES. (EQUILIBRIO DE GODON) 

PRINCIPIO DE MASA: 

LOS DIENTES SE MUEVEN EN FORMA PROPORCIONAL 
A LA FUERZA QUE ACTUAN SOBRE ELLOS E 
INYERSAMENTE PROPORCIONAL A SUS MASAS. 

PRINCIPIO DE ACCION Y REACCION: 

CUANDO UNA FUERZA ACTUA SOBRE UN DIENTE ESTE 
LA DEYUELVE CON LA MISMA INTENSIDAD PERO EN 
SENTIDO OPUESTO. € 
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PALANCAS 



EN Ff SICA FORMAN PARTE DE LAS LLAMADAS MAQUINAS SIMPLES 
(PALANCAS, TORNOS, POLEAS, PLANO INCLINADOS, ETC.) 
PRODUCEN GANANCIA O PERDIDAS DE FUERZAS 
DE ACUERDO A COMO SE LAS EMPLEE 

CLASIFICACION 

PRIMER GENERO: Punto de Apoyo entre Potencia y Resistencia (Balanza) 
SEGUNDO GENERO: Punto de Apoyo, Resistencia y Potencia (Carretilla) 
TERCER GENERO. Punto de Apoyo, Potencia y Resistencia (Pinza p/algodon) 
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SE ACERCA AL CENTRO DE RESISTENCIA 
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PUNTO DE APOYO 
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FUERZAS CENTRO BE RESISTENCIA 


CENTRO DE ROTACION 
PALANCAS (MAQUINAS SIMPLES) 

VOLCAMIENTO TRASLACION 
ACCION Y REACCION 
MOMENTO DE FUERZA 

MOMENTO DE CUPLA TORQUE 
FUERZAS EQUILIBRANTES 
F. RECIPROCAS Y DIFEREN Cl ALES 
FRICCION: BAJA Y ALTA 
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